Z d. Orlewicz Maria 


DAMASIEWIGZ 


LEKARZ MEDYCYNY 


NASZA NAJUKOCHANSZA MAMA, SIOSTRA I BABCIA 


przeżywszy lat 67, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła w Krakowie dnia 4 marca 1988 roku. 


Odprowadzenie Zmarłej z kaplicy na cmentarzu Rakowickim nastąpi w piątek 11 bm. o godzinie 13.30, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


CÓRKA, SYNOWIE, SIOSTRY, SYNOWE, ZIEC, WNUKOWIE I RODZINA. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w tym samym dniu o godzinie 9.00 w kościele parafialnym 
Najświętszej Marii Panny z Lourdes. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


